§• 60.                       G-leichgewichtsbedingungen.                      TM
nach r" positiv gerechnet (Fig. 10), so bezeichnen wir den Druck gegen das  Element do und seine Componenten mit
und dies sind die Krafte, die den ausseren Kraften das Gleichgewicht halten, und die den Spannungszustand charakterisiren.
Wir machen iiber die inneren Druckkrafte die Annahme, dass sie vollstandig bestimmt seien durch den Ort des Elementes dco und durch die Richtung v seiner Normalen, dass sie also nicht abhangig sind von der Grb'sse und Gestalt des Raumes T', wenn dieser Raum T' nur so gewahlt wird, dass das Element do an seiner Grenze liegt, und dass die Normale v von t' nach aussen fiihrt.
§. 60. Gleichgewichtsbedingungen.
Im Zustande des Gleichgewichtes sind die inneren Druckkrafte an die allgemeinen Gleichgewichtsbedingungen fiir eineu starren Korper gebunden; denn denken wir uns den Korper t' erstarrt, nachdem er durch die Druckkrafte (3) und die ausseren Krafte (1) ins Gleichgewicht gesetzt ist, so wird da-durch ein bestehendes Gleichgewicht nicht gestort.
Nun hat man aber, wenn an einem System starr mit ein-ander verbundener Punkte Krafte angreifen, sechs Bedingungen des Gleichgewichts zu befriedigen, die aus der Statik bekannt sindi). Diese Bedingungen lauten, wenn as, y, e die Coordinaten der AngrifFspunkte, X, T, Z die Componenten der Krafte be-deuten:
-        (1)   2^ = 0',           (2)   .
Die drei Summen (1) sind die Componenten der resul-tirenden Kraft, und die Summen (2), wenn die resultirende
i) Man findet diese Bediogungen in jedem Lehrbucne der Mechanik. Naoh Lagrange (m6c. analytique) sind sie zuerst von d'Alembert auf-gestellt; man vergl. z. B. Schell, Theorie der Bewegung und der Krafte.